
The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
306 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 


DEVAL L. PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BIGBY. MO 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 


10/31/11 


Sheila Lawn 

Assistant District Attorney, Suffolk County 


Dear Ms. Lawn, 

Enclose d is the information you requested in regards to Commonwealth vs. 
Included are copies of the following; 


1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Control Cards with analytical sample 

3. Analysis sheets with chemist’s hand notations and test results. 

4. GC/Mass Spectral analytical data sample 

GC/MS testing was performed by Nicole Medina. All other analyses were performed by 
Kate Corbett. If you have any questions about these materials, please call me at the 
number below. 



Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6632 


cc: NEM 


Folk OIG PRR 072280 









DEPARTMENT 


DRUG RECEIPT 


BOOK# (.^3 
PAGE 

DESTRUCTION #_ 


DistrIct/Unit ________ 

Name & Rank of Arresting Officer_ ID#_ 


DEFENDANT'S NAME 


ADDRESS 


CITY 



STATE 


vm 


LAB USE ONLY 


DESCRIPTION OF ITEMS SUBMIHED 

GROSS 

QUANTITY 

GROSS 

WEIGHT 

i i' -fs (l/ivi PowOtrM 



g *3 _Subo’>uy>v3^- ?)ij^ _ 
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I 
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i 
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No. 

City: 

Officer; 

Def: 

Amount: 


Date Analyzed; 

Boston D.C.U. Police Dept oq-aa 

P.O. SYBIL WHITE 



No, Cont: i cont; pb 

Date Rec'd; 08/05/2011 
Gross Wt.; 4.39 


Subst:sUB 


No, Analyzed; 
Net Weight: 0- 
# Tests: 





FWInss. Uesovo 




No. Date Analyzed; 

City; Boston D.C.U. Police Dept. CA-oJSl-Vl 
Officer: P.O. SYBIL WHITE 
Def; 

Amount: 1.0 

No. Cont: 1 Cont: pb 

Date Rec'd: 08/05/2011 No. Analyzed: 

NetWeight: 6 - J 

# Tests: C 


Subst Tab 


Gross Wt.: 


4.01 


Prelim: 


Im: 


^ c>2 

[^'V/^indings: ^^>o^e4rto<'pjrtio^ 
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DRUG POWDER ANALYSIS 


SAMPLE agency 

No. of samples tested: [ 


PHYSICAL DESCRIPTION: 



PRELIMINARY TESTS 




ANALYST 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 













Data File C:\CHEM32\1\DATA\SIG1000002.D 
Sample Name: BUPRENORPHTNE STD 


Acq. Operator 
Acq, Ins t r ume n t 
Injection Date 

Sequence File 

Method 

Last changed 


ASD Seq« Line : 2 

Drug Lab GC#3 Location : Vial 2 

9/15/2011 8:27:03 AM Inj : 1 

Inj Volume : 1 pi 

C:\CHEM32\1\SEQUENCE\DEFAULT* S 
C:\CHEM32\1\METHODS\BUPRENORPHlNE.M 
3/7/2011 1:14:28 PM 



Area Percent Report 


Sorted By : Retention Time 

Multiplier: : 1.0000 

Dilution; : 1.0000 

Do not use Multiplier ^ Dilution Factor with ISTDs 

Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTirne Sig Type Area Height Area 

# [min] [pA^s] [pA] % 


1 1.246 1 BB S 8.41884e4 8.10632e4 99,53588 

2 13.440 1 BB 392.56006 107.70788 0.46412 

Totals : 8.45809e4 8.11709e4 


End of Report *** 


Drug Lab GC#3 9/15/2011 8:47:04 m ASD 


Page 1 of 1 
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Data File C:\CHEM32\1\DATA\SIG1000005.D 
Sample Name: Blank 


Acq, Operator 
Acq. Instrument 
Injection Date 

Sequence File 

Method 

Last changed 


ASD Seq, Line 

Drug Lab GC#3 Location 

9/15/2011 9:40:03 m Inj 

Inj Volume 

C:\CHEM32\1\SEQUENCE\DEFAULT.S 
C:\CHEM3 2\1\METHODS\BU PRENORPHINE.M 
3/7/2011 1:14:28 PM 


5 

Vial 5 


1 

1 pi 


FI01 A, (SfG1000005.D) 


pA~: 






450- 

V 

' 

. 

400- 



350- 



300- 



250 : 



200 ' 

.1 


150; 



o 

o 

1 


50- 


l 

0- 

T 

■ ' ■ ■ . 1 



I 

12.5 



! 

17.6 


min 


Area Percent Report 


Sorted By : Retention Time 

Multiplier: : 1.0000 

Dilution; ; 1.0000 

Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 

Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Sig Type Area Height Area 

# [min] [pA*s] [pA] % 


1 1.246 1 BB S 7.77117e4 8.25105e4 1.000e2 

Totals : 7.77117e4 8.25105e4 


•k-fc-k Qf Report 


Drug Lab GC#3 9/15/2011 10:00:04 AM ASD 


Page 1 of 1 
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Data File C:\CHEM32\1\DATA\SIG1000006.D 


Sample Name: 



Acq. Operator : 
Acq, Instrument : 
Injection Date : 

Sequence File 
Method : 

Last changed : 


ASD Seq. Line : 6 

Drug Lab GC#3 Location : Vial 

9/15/2011 10:04:22 AM ' Inj : 1 

Inj Volume : 1 pi 

C;\CHEM32\1\SEQUENCE\DEFAULT.S 
C:\CHEM32\1\METHODS\BUPRENORPHINE*M 
3/7/2011 1:14:28 PM 


6 



Area Percent Report 

Sorted 

By 



: Retention Time 


Multiplier: 



r 

1.0000 


Dilution: 



: 

1.0000 


Do not 

use Multiplier 

& Dilution 

Factor with 

ISTDs 

Signal 

1: FIDl A, 





Peak RetTime 

Sig 

Type 

Area 

Height 

Area 


[min] 

j 



[pA*s] 

[pA] 

i 

% 

1 

1 

1.245 

1 

BB S 

J 

8.10187e4 

! 

7.77154e4 

1 

99.58599 

2 

6.289 

1 

BB 

24.56930 

30.69967 

0.03020 

3 

6.908 

1 

BB 

40.49729 

50,24115 

0.04978 

4 

8.72 6 

1 

BB 

18.45243 

15.67116 

0.02268 

5 

13.428 

1 

BB 

253.30182 

70.55910 

0.31135 

Totals 




8.13555e4 

7 . 78825e4 



End of Report 


rug Lab GC#3 9/15/2011 10:24:23 AM ASD 


Page 1 of 1 
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Area Percent / Library Search Report 


loia'ilfi 

VBn ^ 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K:\09_20_11\801623.D 

NEM 

20 Sep 2011 15:23 

BLANK 

1 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 


TIC: 801623.D\data.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS 


801623.D Thu Oct 27 14:56:21 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 072288 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K:\09_20_11\801624.D 

NEM 

20 Sep 2011 15:40 

HEROIN STD 

24 

DRUGS,M 
RTE 


Abundance f(C: 801624,D\data.ms 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.747 

916221 

100,00 

100,00 


801624,D Thu Oct 27 14:56:26 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 072289 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

K:\09 20 11\801624.D 


Operator 

NEM 


Date Acquired 

20 Sep 2011 15:40 


Sample Name 
Submitted by 

HEROIN STD 


Vial Number 

24 


AcquisitionMeth 

DRUGS,M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 6.75 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 99 




801624.D Thu Oct 27 14:56:26 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 072290 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K: \09__20_11\801626 .D 
NEM 

21 Sep 2011 7:07 

BLANK 
KAC 
1 

DRUGS - M 
RTE 


Abundance TIC: 801626.D\data,ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS 


801626.D Thu Oct 27 14:56:44 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 072291 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Ki\09_20_11\801627,D 
NEM 

2011 7:23 




2.00 3.00_^0 _ 5.00 6.00 7.00 8.00_M0__. ^.0:00 11.00 12.00 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.760 

3327313 

100.00 

100.00 


! 


801627.D Thu Oct 27 14:56:57 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 072292 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K:\09_20_11\801627.D 
NEM 

21 Sep 2011 7:23 



27 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08,L Minimum Quality: 80 

C;\Database\PMW_T0X2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 6.76 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 99 



Abundance #1: HEROIN 



801627.D Thu Oct 27 14:56:57 2011 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K: \09_20__11\801631 .D 
NEM 

21 Sep 2011 8:22 

BLANK 


DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 801631.b\data,ms 



Ret * Time 


Area Area % Ratio ^ 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


I 


801631.D Thu Oct 27 14:57:06 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 072294 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K: \09_20__li\801632 .D 
NEM 

21 Sep 2011 8:38 

HEROIN STD 

24 

DRUGS * M 
RTE 


Abundance 

600000 

400000 

200000 

0^[-i 1 1 r t + 

Tjme--> 2.00 3.00 4.00 


TfC: 801632.D\dala.ms 
6.t42 


1—I i r r—I—I j i--j i—r-]—r T ' j \ ^ ~i i t " T ]—i—i—m—| i ft \ |—i—i—i—r 

6,00 6.00 7.00_8.00 9,00 10.00 11,00 _ 12.00 


i 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6,742 

1124626 

100.00 

100.00 


j 


801632,D Thu Oct 27 14:57:10 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

K;\09 20 11\801632.D 

Operator 

NEM 

Date Acquired 

21 Sep 2011 8:38 

Sample Name 

HEROIN STD 

Submitted by 
Vial Number 

24 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_T0X2.L 


PKjf RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 6,74 C:\Database\NlST08,L 


Diacetylmorphine 

000561-27-3 

99 

Diacetylmorphine 

000561-27-3 

99 

6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 




! 


1 


801632.D Thu Oct 27 14:57:10 2011 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


I-ro!:- 

cion from Data File: 

P; i e 

me 

K:\09 20 11\801635.D 

Or.^c r a 

•rr 

NEM 

Doi e 

■quired 

21 Sep 2011 9:43 

Saiup,:, 

bame 

BUPRENORPHINE STD 

S\.b:ni . 
V::! a L 

ed by 
i mber 

35? 

Acqai ■ 

:: t ionMeth 

WSGREEN.M 

Ir; coq 

.vtor 

RTE 


Ai: 




TIC: 801635.0\data.ms 
17.659 


;.rVV>Q •• 


Ti - ^ - 

■ T T'T' T 1 I T 1 1 [ 1 r 

:)0 4.00 6.00 

8.00 lO.'oO 12.00 

14!oO 16!oO 

,, 1 1. ,, 1 , ., > 1 .11.1 < 1.111 > ■. 1111 ■ 
18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 

Rfr 

me 

Area 

Area % 

Ratio % 

1 ■ / . t q 


7054212 

100.00 

100.00 


8: ■ D Thu OcU 27 14:59:22 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 072298 









Area Percent / Library Search Report 



tion from Data File: 

F ■ Cl 

lue 

K:\09 20 il\801635.D 

Or c Cci 

r 

NEM 

Dr ■ e 

. quired 

21 Sep 2011 9:43 

Scr--; 

Name 

BUPRENORPHINE STD 

SU-cvr- 

ed by 


Vi a i . 

amber 

35 

Acuiiii: 

tionMeth 

WSCREEN.M 

Urea: 

• ;t:or 

RTE 


Sr a 

Iiibraries: C: \Dat:abase\SLl. L 

C: \l)ataV3ase\NIST08 . L 

C: \! >a t: a i >a se \ PMW_TOX2 . L 

Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 

3 ' 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


17.6 6 

C:\Database\NIST08 * L 

6.14- Ethenomorphinan-7-methanol, 

6.14- Ethenomorphinan-7-methanol; 

6.14- Ethenomorphinan-7-methanol, 

17 052485-79-7 99 
17 052485-79-7 99 
17 052485-79-7 95 


Ab 


r\\;. 


Average of 17.455 to 17.922 min.: 801635.D\data.ms (-) 




8f 


Thu Cci. 27 14:59:22 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 072299 









Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

K:\09_20_11\801637.D 

NEM 

21 Sep 2011 10:49 

BLANK 
KAC 
1 

WSGREEN.M 
RTE 


Abundance TIC: 801637,D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


801637,D Thu Oct 27 14:59:04 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 072300 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K:\09_20_X1\801638.D 

NEM 

21 Sep 2011 11:22 



38 

WSCREEN.M 

RTE 


Abunciance TIC: 801638.b\dala.ms 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio 

2.088 

383645 

2.14 

5.57 

2,322 

277956 

1.55 

4.03 

2.747 

131827 

0.74 

1.91 

2,993 

646917 

3,62 

9.39 

3,202 

134327 

0,75 

1.95 

3.520 

161251 

0,90 

2,34 

3.621 

183167 

1,02 

2,66 

3.873 

136278 

0,76 

1,98 

3 . 927 

181306 

1.01 

2,63 

4 , 005 

188355 

1.05 

2,73 

4.544 

350546 

1.96 

5.09 

5.658 

138518 

0,77 

2,01 

5.777 

124799 

0.70 

1.81 

6.915 

5139044 

28.72 

74.59 

6.963 

871766 

4.87 

12.65 

7.610 

886737 

4.96 

12.87 

9.694 

170366 

0.95 

2,47 

10.017 

894915 

5.00 

12.99 

17.647 

6890006 

38.51 

100.00 


801638,D 


Thu Oct 27 14:59:07 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 072301 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Ac: qu i s i t i onMe t h 
Integrator 


K:\09_20_11\801638.D 

NEM 

21 Sep 2011 11:22 


KAC 

38 

WSCREEN.M 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI»L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PKj^ RT Library/ID 


CAS}* Qual 


1 2.09 C:\Database\PMW_TOX2.L 

Ethylene oxide 
Acetic acid 
Disulfiram 


000075-21-8 9 
000064-19-7 4 
000097-77-8 2 



801638.D 


Thu Oct 27 14:59:08 2011 


Page 2 


I 
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Area Percent / Library Search Report 


Iritormation from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integi-ator 


K;\09_20_11\801638.D 
NEM 

21 Sep 2011 11:22 


KAC 
38 

WSCREEN.M 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK\l RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.32 C:\Database\NIST08.L 


2"Propanone, 1,3-dihydroxy- 

000096-26-4 

83 

1, 2-Ethanediol 

000107-21-1 

40 

1,3“Dihydroxyacetone dimer 

062147-49-3 

38 


Abundance Average of 2.280 to 2.480 min.: 801638.D\data.nris (-) 

I 


60 


40 


20 


Ofyn 

m/z-> 10 


-T-pn 

15 




27[ 

rry-f-t 


42 


35 

■y-T r- i-rp- 


62 


72 


25 30 35 40 


45 


16 60 54 58 I I 81 B5 

, , r < I r . 1 r I , 1 Ti ) H ^ ^ , rr. i , r^ , r p-i", i j it i i | i i 


46 


96 

T r I I J r I 

60 55 60 65 70 75 80 85 90 95 


Ab ifidance #2251: 2-Propanone, i ,3-dihydfoxy- 



801638 .D 


Thu Oct 27 14:59:08 2011 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Ini’ormation from Data File; 

File Name : K:\09_20_11\801638.D 

Operator : NEM 

Date /acquired : 11:22 

Sample Name : 

Submitted by : KAC 

Vial Number : 38 

AcquisitionMeth; WSCREEN.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLl.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality; 80 

C;\Database\PMW TOX2.L 


i.'K# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

3 

2.75 

C:\Database\NlST08.L 





Bicyclo[3.1.1]heptane, 

6,6“dimethyl 018172“67-3 

95 



.beta.-Pinene 

000127-91-3 

93 



.beta,“Pinene 

000127-91-3 

93 


Abundance Average of 2 J29 to 2.807 min.: 801638.D\datd.ms (-) 

90 

80 


60 


40 69 

I I 79 



10._ 2p 30 40 50 60 70 80 90 100 140 16^160J7p 180 190 200 


Abundance #15721: Bicyclo[0.1 .IJheptane, 6,6“dlmethyl-2-melhylene-, (1$)- 

I ^ 



801638,D Thu Oct 27 14:59:08 2011 Page 4 
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Area Percent / Library Search Report 


^rmation from Data File: 

K:\09_20_ll\80i638.D 
NHM 

21 Sep 2011 11:22 


In 

File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


KAC 
38 

WSCREEN.M 

RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLI»L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 


i’K# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

4 

2.99 

C:\Database\NIST08.L 





Limonene 

000138-85-3 

94 



D“Limonene 

005989-27-5 

93 



D”Limonene 

005989-27-5 

93 



Al .fiviance #15483: Limonene 



801638,D 


Thu Oct 27 14:59:08 2011 


Page 5 
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Area Percent / Library Search Report 


In.r::>rmation from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K:\09_20_11\801638.D 

NEM 

21 Sep 2011 11:22 


KAC 
38 

WSGREEN,M 
RTE 


Seaich Libraries; C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08,L Minimum Quality: 80 

C : \Database\PMW__TOX2 , L 


■■-KM RT Library/ID 


CAS# Qual 


3,20 C:\Database\PMW_TOX2.L 
Hydroquinone-M (2-‘H0") 
Perhexiline-M (HO-) 2AC 
Prolintane-M (HO-phenyl-) 


@ 000533-73-3 4 

000000-00-0 4 

000000 - 00-0 2 


Aburiiiance 



30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170__1j80 190 200 


801a38.D Thu Oct 27 14:59:09 2011 


Page 6 
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Area Percent / Library Search Report 


Iril ;>rmation from Data File: 


Pi]G Name 
Opercitor 
Dcite Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vi^ml Number 
Acqvii sitionMeth 
Integrator 


K:\09_20_11\801638,0 
NEM 

21 Sep 2011 11:22 


KAG 
38 

WSCREEN.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality; 80 

C : \Database\PMW__TOX2 , L 


RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.52 C:\Database\PMW_TOX2.L 
Acetic acid anhydride 
Monolinuron 
Ethylacetate 


000108-24-7 9 
001746-81-2 2 
000141-78-6 2 


Atunoance 

I 

1 

ao‘ 

60 

20 

0 

m/z- ■' 


31 




Average of 3.484 to 3.591 min.: 801638.D\clata.nn$ (-) 


Y 37 

i-ryil- 11 I j'T l-rr'rr 


61 




72 


I 


102 


r I 77 81 85 90 95 I 117 

rrf -i- t - fT j t T rV p ^rTp h i i ] m > t j N i i | m m | i i i i p l-r 




25 30 35 40 45 50 55 60 66 70 75 80 85 90 96 100 105 110 115 120 


Abiifi'iai-ce 


43 


#2756: Acetic acid anhydride 


P351 


60! 


GO 


40 


20 


m/z- 


31 


: , I 74 

I I I I 1 p I r T-r-j-j M I { I H I I rr t p m ) | t m i p i t i j i i i i | m i I | i < i i { i m i ( i t r i ] i i i i ^ m i ( | m m | m i < | t i i i [ j i i vj v 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 
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Folk OIG PRR 072307 







Area Percent / Library Search Report 


Inrormation from Data File: 

File Name : K:\09_20_11\801638.D 

Operator : NEM 

Date Acquired ; 21 Sep 2011 11:22 

Sample Name : 

Submitted by : KAC 
Vi-cil Number : 38 

Ac qu i s i t ionMe t h : VJ S CREEW , M 
Integrator : RTE 


Sea roll Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

i>:a RT . Library/ID CAStf Qual 


3.62 C:\Database\PMW_TOX2,L 

Dime t hy1formamide 000068-12-2 17 
PCDI precursor (dimethylamine) 000124-40-3 5 
Air with Helium and Water 000000-00-0 1 


AburiJ.UiCe Average of 3.691 to 3.741 min.: 801638.0\cfala.ms (-) 

44 

I 

ao I 



801638 .n Thu Oct 27 14:59:09 2011 Page 8 


Folk OIG PRR 072308 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Filet 

Pile Name ; K;\09_20_ll\801638,D 

Operator : NEM 

Date Acquired 
Scimple Name 
Submitted by 
Vial Number : 38 

AcquisitionMeth: WSCREEN,M 
In t e g ra tor t RTE 


11:22 


Secirch Libraries: C; \Database\SLI, L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NISTOa.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_T0X2.L 


ibCjl RT Library/ID 


CAS# Qual 


8 3.87 C: \Dat abase\PMW’_TOX2 .L 

2-Methyl-2-propanol 
Trimethadion-M (nor-) 
Diethylether 


000075-65-0 4 
000000 - 00-0 2 
000060-29-7 1 



Abuiv:iar:ce 


80 


#2446: 2-Melhyl-2-propanol PH 3 

0 


m// 


GO 


•10 


:>o| 


41 


0 iTTyrr-n-j 11 < r [ 11 ^ < j t i t 


I p i Ti 1 1 U j jrvT ry n 11 p M tp~T-i i j m m | i r rr p rri[ i ? <i |i i ii ^ i iti | i i i t |i Mi} i M> | tM i j» r i i ] i M i j ii r 

25 30 35 40 45 50 55 60 66 70 76 80 85 90 95 100105110115120125130135140 


801636.0 Thu Oct 27 14:59:09 2011 
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Folk_OIG_PRR 072309 











Area Percent / Library Search Report 


In! rr nation from Data File: 


Fi ] G Marne 

K:\09 20 11\801638.D 


Op Cl'a tor 

NEM 


Date Acquired 

21 Sep 2011 11:22 


Sample Name 



SiJemitted by 
Vial Number 

3 8 


Ac qnisitionMet h 

WSCREEN.M 


Integrator 

RTS 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

m\ RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


3.93 C: \Da t:abase\PMW_T0X2 .L 

Mefruside -S02NH 000000-00-0 
Mefraside ME 000000-00-0 
Meiruside 2iyiE 000000-00-0 


Abi .1 i J;:!( ce Average of 3.897 lo 3.981 min.: 8bl638.D\data.ms {-) 



Abuiarce #3068: Mefruskfe-S02NH .. P1234 

I 8 ^ 

30; 

60 

40 

20 

0 

mu. 


1 T-i"|"T n 1 1 T 1111 j rr rj rrrr I i ■ 

30 40 50 60 70 


h-q-, 


111 


98_ L 

TI j y inriTj n-T vj 7 ^ 


128 

T* 


169 

> I r i TTj i I'r' q i 


218 

TTTTT+fr 


260 


I I , f.. .. j M J I [ 1 T m < iTTy I I'r' t q 11 r | m > q m i {i < i q u r q i r rr|-i i i q m ri q u 

80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 190 200 210_22023p^40 250_260 


2 

1 

1 


Si:lG3n .D 


Thu Oct 27 14:59:10 2011 
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Folk_OIG_PRR_072310 









Area Percent / Library Search Report 


!•; 1^0 rm at: ion 
F.i ].e Name 


from Daua Pile; 

: K:\09_20_11\801638.D 


0];: era tor 
Dale Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Ac: qu i s i t ionMe t h 


NEM 

KAC 

38 

WSGREEN,M 


11:22 


Integrator 


RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


RT Library/ID 


CAS# Qual 


10 4.00 C:\Database\NIST08.L 

2-Furancarboxaldehyde, 5-{hydroxyme 000067-47-0 81 
2“j'urancarboxaldehyde, 5- (hydroxyme 000067-47-0 49 
IK-Pyrazole, 4,5-dihydro-3-methyl-1 026964-49-8 37 


Abi-iidfUiCe 

I 

30 j 
30 j 
30 

20 

o\ 

m/c > 


Avefage of 3.981 to 4.065 min.: 801638.b\dala.ms (-) 




8:; 1 638 .D 


Tim Oct 27 14:59:10 2011 
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Folk_OIG_PRR 072311 











Area Percent / Library Search Report 


J\U'a^:\)\azion from Data File: 

Fri.e Name : K:\09_20_ll\801638.D 

Oi: era t or : NFM 

Date .'vcquired ; 21 Sep 2011 11:22 

Sample Name :|||mi|||||||m 

S u bm i L. e d by : K AC 

Vii^il Number : 3 8 

AcquisitionMeth r WSGREEN,M 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 
G:\Database\PMW_T0X2.L 

i>Kil RT Library/ ID 


Li 4.5 4 C:\i)afcabase\PMW_TOX2 .L 

Acetic acid anhydride 000108-24-7 9 
Nilenalol artifact 000000-00-0 2 
Mefruside -S02NH 000000-00-0 2 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAStt Qual 




8tI S3 3.D 


Thu Oct 27 14:59:10 2011 
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Folk_OIG PRR 072312 







Area Percent / Library Search Report 


tion 

F j ? e Name 
Operaror 


from Data File: 

; K;\09_20_11\801638.D 
: NEM 


Da ■ e , ‘ c quired 
Sample Name 
Sil unit: ted by 
Vi^il Number 
Ac quisitionMe th 
Id teg rator 



WSCREEN.M 

RTE 


11:22 


SearC'N Libraries : C : \Database\SLI. L 

C:\Database\NlST08.L 
c:\Database\PMW_T0X2.L 


rKjf RT 


Library/ID 


.2 5.6 6 C:\])atabase\PMW_TOX2 .L 

Mel: hidathion 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# 


Qual 


000950-37-8 


At = 


4|3 


•;a 

to 

0 

nt/-- :> 
AijMr;dar e 

:0 

to 

:^o- 

0 


32 


Average of 5.646 to 5.723 min,: 60'f638,OWata.ms (-) 


145 


62 


116 


[[ 134 

T-|' 1 \ ‘t r 

! 158 

• I 1 I^r ^ 1 < 1 1 1 1 1 1 j-T T I 1 p 1 T 1 I r r t 1 pr i i i j i t i i-pi t 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 

/f3856; Memidathion ~ .. P1497 ... 

146 


85 


58 


75 


■ ■ 1 - ': v' i.i -t .t '"pJ-r-r 


125 


157 


302 


270 

h I I I IT ] I 1 I ^ 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


8!;';.63': .D 


Thu Oct 27 14:59:10 2011 
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Folk_OIG_PRR_072313 












Area Percent / Library Search Report 


I: i aation from Data Pile: 

F.i ie lame : K:\09_2 0_ll\801638.D 

Opera or : NEM 

Date vcquired ; 21 Sep 2 01 1 11:22 

Sarnpla Name : 

SuLmii t ted by : KAC 

vial lumber : 38 

AcquiaitionMeth: WSGREEN.M 
In 1.e 9 ]-"ator : RTE 


Seitrci Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C : \Database\PMVJ_T0X2 .L 

Kjl RT Library/ID CAStt Qual 


5.78 C : \JJatabase\PMW_TOX2 . L 

TioconaEole 065899-73-2 1 



8i::G3 .D 'i'hu Oct 27 14:59:11 2011 Page 14 


Folk_OIG__PRR 072314 













Area Percent / Library Search Report 


Ji: .uition from Dat a File: 

F; !.e mine : K :\09_20_ll\80163 8 , D 

Opera or : NEM 

Dal e icquired : 11:22 

Sanipli:^ Marne : 

Suinni :ted by : KAC 

Vial, j umber : 3 8 

Acr:Ui tionMeth: VJSCREEN . M 
I u:.ep I'a tor : RTE 


Scare:'. Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

(A \Database\NlST08.L Minimum Quality: 80 

C': \Database\PMW_TOX2 , L 


RT 

Lihrary/ID 

CAS# 

Qual 

6.92 

C: \i)atabase\NIST08 .L 




Glucitol 

026566-34-7 

91 


Sorbitol 

000050-70-4 

90 


D-Mannitol 

000069-65-8 

86 


Al liuaf ;je Average of 6*478 to 6.945 min.: 801638.D\data.ms (-) 



8i i.63AD Tliu Oct 27 14:59:11 2011 Page 15 


Folk_OIG_PRR 072315 











Area Percent / Library Search Report 


I: Lor uition from Daia File: 

Fi e ^'cime : K:\09_20_11\801638 .D 

Opcvra c^r : NEH 

DciLe scquired : 21 Sep 2011 11:22 

Sa;npl ^ Name ; 

Suhrni led by : KAC 

V;iril ijmber : 3 8 

Ac: ; i u .1 ; i. t ionMe th: WS CAREEN . M 
Inleg r:ator : RTF 


Snare: Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

A:\Database\NXST08.L Minimum Quality: 80 

■:\Database\PMW_TOX2.L 

: Ki RT Library/ID CAStf Qual 


6,96 C: \]A.itabase\PMW_T0X2 . L 

Moiie>isooGtyladipate 004337-65-9 12 
Carbidopa 2MEAC 000000-00-0 7 
Metronidazole AC 000000-00-0 7 


At. : idai - Average of 6.945 to 7.113 min,: 801638.D\data.ms H 


4'i 1 



163 .D 'Ihu Oct 27 14:59:11 2011 Page 16 


Folk_OIG PRR 072316 











Area Percent / Library Search Report 


Ji roK ition from Dai.a File: 

F-le :ame ; K:\09_20_ll\801638.D 

Cpc^ra or : NLM 

Dale .oquired : 11:22 

Sa;npl : Name i 

Sio^mi ':ed by : KAC 

Vial .’limber : 3 8 

Acqui i. tionMeth : Wr^CREEN . M 

Ii:Leq:ator : RTF 


Librarie 

s: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


■::\Database\PMW_T0X2.L 


RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

7.61 

C: \l.)atabase\NIST08 . L 



Octadecanoic acid 

000057-11-4 99 


Ociadecanoic acid 

000057-11-4 99 


Ocradecanoic acid 

000057-11-4 96 


A:- :iidai =? Average of 7.574 to 7.670 min.: 801638.D\data.ms (-) 



Ai oKi;o #124560: Ociadecanoic acid 



8:'iG3 .. .D 3’hu Oct 27 14:59:11 2011 Page 17 


Folk^OIG PRR 072317 





















Area Percent / Library Search Report 


l = -Liion from Data File: 


F i ; e : -;nie 
O^cra ai: 

Dare . aquired 
Saaipl : name 
. red by 
Vial timber 


K:\09_20_11\801638.D 
NEM 

21 Sep 2011 11:22 



Acqui -itionMeth: WSCREEN.M 
Iiiteq ator : RTE 


Scare Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08,L Minimum Quality: 80 

C : \Da tabase\PMW__TOX2 . L 


RT Li.bi:ary/ID 


CAStt Qual 


9.69 ■ C:\Database\SLI,L 

HERvJiN 


000561-27-3 93 


Ai. 



Average of 9.652 to 9.760 min.: 801638.O\dala.ms (-) 


327 


268 


115 146 


216 


162 


128 


H/ i - 


181 


197 


fu . I Jm 




228 


263 


310 


282 

I > jH j T ^ I r i^ i 1 I r 


369 


T r i J I 1 M > 




40 60 80 1 GO 120 140 160 180 200_.220 _240 260 280 300 320 34 0 360 

#1: HEROIN .. 

43 



S : t 3 . L 
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Folk OIG PRR 072318 



















Area Percent / Library Search Report 


1 J'or .^tion from Data Pile: 


F.i i.e 

-me 

K:\09 20 11\801638.D 

Opc]:a 

■ ir 

NEM 

Da i.e 

■quired 

21 Sep 2011 11:22 

Srnitpl 

Name 


SuL^mi , 

• ed by 

KAC 

V.:jal. 

limber 

38 

Ac.-ciui ■ 

:tionMeth 

WSCREEN.M 

Irr^eg 

tor 

RTE 


Scare: [libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality! 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Qualityj 80 

C:\DaLabase\PMW_TOX2,L 

PKji RT Library/ID CAS# Qual 


10.02 C:\Database\NIST08.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dih 000465-65-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epOxy-3,14-dih 000465-65-6 91 
Morphinan-6"One, 4,5-epoxy-3,14-dih 000465-65-6 76 



41 


40 


55 




70 




82 


96 


115 


131 


171 


X' 


147 j60j 

JrjyuJd 


60 80 100 120 


140 




187 


201 


242 


214 


229 


\-W. .. hvM. ..f; 

V I' I 1' I I' I 


286 


256 270 

I '\ ‘i ‘\ n ! j 


300 


A- 


312 


160 180 200 220 240 260 280 300 


-i-j-r 

320 


8 3 i 6 3 . D 


Thu Oct: 27 14:59:12 2011 
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Folk OIG PRR 072319 

























Area Percent / Library Search Report 


li -iro i: : 

Ttion from Data File: 


Fi ie 

me 

K:\09 20 11\801638.D 


C!" a 

>r 

NEM 


Due 

•quired 

21 Sep 2011 11:22 


Saiiipl . 

Name 



SuiMni 

•.ed by 

KAC 


V:i al 

i ruber 

38 


Auqui 

.tionMeth 

WSCREEN,M 


luteq 

.;l:or 

RTE 


::c 

I jibraries : C : \D^ltabase\SLI . L 

Minimum Quality: 80 



C: \bat:,abase\NIST08 .L 

Minimum Quality: 80 



C : \Dal-abase\PMW_TOX2 . L 



RT 

Library/ID 

CASU Qual 

: if 

17.65 C:\Database\NIST08.L 



6,14-Ethenomorphinan-7-methanol, 17 052485-79-7 99 
6,14-Ethenomorphinan-7-methanol, 17 052485-79-7 99 
6, 14-Ethenomorphinan-7-methanol, 17 052485-79-7 95 




Averi.ige of 17.461 to 17,922 min.: 801638.D\(lata.ms {-) 


. { 




Qi \G3 . . P 


Thu Oct 27 14:59:12 2011 
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Folk OIG PRR 072320 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K:\09_20_11\801649.D 

NEW 

21 Sep 2011 17:26 

BLANK 

2 

WSGREEN.M 
RTE 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


^*^NO INTEGRATED PEAKS*** 


801649.D Thu Oct 27 14:58:30 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 072321 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


K:\09_20_11\801650,D 
NEM 

21 Sep 2011 18:00 

BUPRENORPHINE STD 

35 

WSCREEN.M 

RTE 



Tfme-> 2.00 4.00 6.00 8.00 10J)0 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 _24,0p_^^q0 28.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

17.659 

9669267 

100.00 

100.00 


I 


801650.D Thu Oct 27 14:58:36 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 072322 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K:\09_20_11\801650.D 

NEM 

21 Sep 2011 18:00 

BUPRENORPHINE STD 

35 

WSCREEN.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_T0X2.L 

PKO RT Library/ID CAS# Qual 


1 17.66 C:\Database\NIST08.L 

6,14*'Ethenomorphinan'’7“methanol, 17 052485-79-7 99 
6,14-Ethenomorphinan-7-methanol, 17 052485-79-7 99 
6r 14-Ethenomorphinan-7-methanol, 17 052485-79-7 95 



801650.D Thu Oct 27 14:58:36 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 072323 














